



Analog-Digital-Zusa^schaltkreis ADZ 12 



Der Hybridschaltkreis ADZ 12 ergibt in Zusammenschaltung 
mit einem Digital-Analog-Wandler DAC 32 bzw. DAC 320 
einen Analog-Digital-Wandler mit 12 Bit Auflosung. Die er- 
reichbare Genauigkeit betrdgt bei der Zusammenschaltung 
mit einem 10-Bit-Digital-Analog-Wandler 10 Bit + 1 LSB bzw. 
bei der Zusammenschaltung mit einem 12-Bit-DigitaI-Analog- 
Wandler 12 Bit ± 2 LSB bei entsprechender Leiterkarten- 
gestaltung. Die angegebenen Abweichungen sind Maximal- 
werte, in denen die Linearitdtsfehler des Digital-Analog- 
Wandlers sowie der Quantisierungsfehler des Komparators 
enthalten sind. Die Gesamtumsetzzeit fur. die Zusammen- 
schaltung DAC 32/ ADZ 12 betragt max. 35 p,s einschlieBlich 
der 1D(XS Startverzogerungszeit. Fur die allgemeinen techni- 
schen Bedingungen wie z. B. Transport und Lagerung. klima- 
tische Bestdndigkeit sowie Verarbeitungsvorschriften gilt 
TGL 34798. 

Der Hybridschaltkreis ADZ 12 beinhaltet das 12-Bit-Sukzessiv- 
Approximationsregister, den Taktgenerator, den Steuerteil 
sowie den Komparator. Die digitalen Ausgange sind mit 
2 TTL-Lasteinheiten belastbar, die Eingange sind TTL kom- 
patibel. Durch entsprechende Pinbeschaltung des Digital- 
Analog-Wandlers kann die Betriebsart positiv (CB) oder posi- 
tiv und negativ (COB) gewahjt werden. 

Das 24polige Standard-Hermetikgehause TGL 29948/04 ge- 
wdhrleistet den notwendigen klimatischen und mechanischen 
Schutz der Schaltung. 

Bauform D 24/22.5-9 nach TGL 29948/04 

Hermetisches Metall-Glas-Gehduse MaBe in mm 




Elektrische Kennwerte 



KenngroBe 


Symbol 


min. 


typ. 


max. 


Einheit 


Komparator 

— Eingangsstrom 

- Offsetspannung 


•iK 






250 


nA 


im Temperatur- 
bereich 


^offs 


-10 




+ 10 


mV 


- Temperaturtrift 












der Offset- 
spannung 






15 




(i.V/K 


Generatorfrequenz 






550 




kHz 


Digitale Eingdnge 
L - Eingangs- 












Strom bei 
U|L = 0,4 V 


-I.L 






1.6 


mA 


H - Eingangs- 












Strom bei 
U|h = 2,4V 


i|H 






40 


[lA 


Digitale Ausgange 
L ~ Ausgangs- 












spannung bei 
Iql 


UoL 






0.4 


V 


H ~ Ausgangs- 












spannung bei 
loH = -80 (xA 


C 

o 

X 


2.4 






V 


Ausgangslastfaktor 
(zusdtzlich zum 
DAC 32/320) 


No 






2 




Betriebsspannung 


Ucci 


14,25 


15,00 


15.75 


V 




~b)cc2 


14,25 


15,00 


15.75 


V 




UcC3 


4,75 


5,00 


5,25 


V 


Stromaufnahme 


JcC1 




4 


10 


mA 




“lcC2 




3 


8 


mA 




^CC3 




90 


170 


mA 


Betriebstemperatur- 












bereich 


Ta 


0 




85 


°C 



4587.8-1879.31 

8718 

Hybridschaltkreis 8718/ 
4587.18 TB 



Erzeugnisnummer; 
Typkurzzeichen : 
Bestellbezeichnung : 



Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen 
fur Besteilungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftrags- 
bestdtigung. Anderungen vorbehalten. 





AnschluBbelegung ADZ 12 




Pin Funktion 



Korn pa ratore ingang 
negative Betriebsspannung —15 V 
positive Betriebsspannung -r15V 
digitale Betriebsmasse 
serieller Datenausgang 
Taktausgang 

Eingong fiir verkurzte Umsetzung 
negierter Ausgang des MSB 
(hochwertiges Bit) 

Statu ssignalausgang 

(wdhrend der Umsetzung CC — Hi 

Sta rteingang 

Bedingung fur Startimpuis : 

> 10 fis 






Blockschaitbild 



1 1 Eingang zur Sperrung des Taktgenerators 

12 positive Betriebsspannung -fSV 
13* -'24 digitale Ausgange Bit 1 (MSB) bis 

Bit 12 (LSB) 

25 analoge Betriebsmasse 




